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ArcelorMittal mantém piso abaixo do valor 
de 2014 em nova contraproposta de PLR 








Em nova contraproposta de PLR apresentada na reunião desta segunda-feira (15), a 
ArcelorMittal demonstrou não querer atender às reivindicações: definiu em R$ 
1.900,00 o salário-base mínimo, bem abaixo dos R$ 2.300,00 pagos no ano passado 
e reivindicados pelo Sindmon-Metal. 


Quanto às metas, a empresa se limitou a mínimas alterações em percentuais de 
produção de tarugos e laminados. Os representantes da ArcelorMittal chegaram a 
falar - mas sem constar na documentação escrita - em reduzir o peso dos indicadores 
das metas financeiras de 65% (da proposta patronal anterior) para 63% (Ebitda, 
40%; FCF, 23%) e aumento de 35 para 37% do peso total dos indicadores locais. 


A diretoria do Sindmon-Metal irá se reunir para análise e poderá haver convocação 
de assembleia. Aguarde! 
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